


; 7 S L I B R O 

IN VERONA a portoni detti volgarmente d ella Bra , fito notabilifsimo , il Conte Gio.B at , 
tifta dalla T orre difegno gia di fare la fottopofta fabrica : la quale haurebbe hauuto,e giardino, e tut- 
te quelle parti^che fi ricercano a luogo commodore diletteuole • Le prime ftanze farebbono (late in 
uolto 5 e fopra tutte le picciole ui farebbono ftati mezati 5 a qualihauerebbono feiuitole Sale piccio- 
le . Le feconde ltanze,cioe quelle di lopra farebbono ftate in folaro . L altezza della Sala larebbe 
aggiunta fin lotto il tetto,& al pari del piano della foffitta ui larebbe ftato vn corrittore, 6 poggiuolo, 
e dalla loggia,e dalle fineftre melfe ne i fianchi haurebbe prefo il lume. 
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FECI ancoraalCaualie 
r o Gio.Battifta Garzadore 
Gentil’huomo Vicentino 
lafe<mente inuentione, nel 
la quale fono due loggie, 
vna dauanti , & vna di die- 
tro di ordine Corinthio. 
Quefte Loggie hanno i fof 
fitti , e coli ancho la Sala 
terrenarlaquale enellapar 
tepiu a dentro della cafa, 
acciochefiafrefca nella fi- 
liate, & ha due ordini di fi- 
neftre: Lequaftro colon- 
ne, che ui fi ueggono,fo- 
ftentano il foffitto, e ren- 
dono forte, e ficuro il paui- 
mento della Sala di fopra : 
la quale e quadra, e fenza 
colonne,etanto alta quan- 
to larga, e dipiii quanto e 
lagrolfezza della Cornice. 
La altezza de i volti delle 
ftanzemaggiori elecondo 
il terzo modo deli’altezza 
de’ volti : i volti de i Ca- 
merinifono alti piedi ledi- 
ci. Leftanzedi lopra lono 
in folaro : lecolonne delle 
feconde Loggie fono di or- 
dine compolito ; la quinta 
parte minori di quelle di 
lotto : Hanno quefte log- 
gie i Frontelpieij : i quali 
(come ho detto di fopra) 
danno non mediocre gran- 
dezza alia fabrica , facen- 
dolapiu eleuata nel mezo, 
chenei fianchi, & feruono 
a collocate leinfegne. 
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